UNA NUEVA ESPECIE DEL GENERO ZYGOCLISTRON REHN, 1905 
(ORTHOPTERA, ACRIDIDAE, ALEUINAE) DEL MONTE RORAIMA 


por CARLOS S. CARBONELL (*) 


SUMMARY A new species of the genus Zygoclistron Rehn, 1905 (Orthoptera, Acrididae, Aleuinae 
from Mount Roraima. 

This new species is described on the basis of a single male specimen collected on the 
southwestern slope of Mount Roraima (Venezuela) by the Tate Expedition of 1927. This 
locality extends the known range of the genus some 20 geographical degrees to the North, 
and to the other side of the equator and the Amazon River. The type of the species belongs 
to the American Museum of Natural History of New York. The description is illustrated 
with drawings of the insect, including the male genitalia. 


En una serie de acridoideos sudamericanos que me fuera confiada para su estudio por 
el American Museum of Natural History de N. York, encontré un ejemplar que representa 
una especie no descrita del género Zygoclistron Rehn 1905. La descripción de nuevas 
especies sobre la base de un único ejemplar no es considerada hoy día una práctica 
recomendable, pero creo que en este caso particular, existen una serie de circunstancias 
que la justifican. En primer lugar, he publicado recientemente (Carbonell, 1969) una 
revisión del mencionado género, sobre cuya base la presente especie podrá caracterizarse 
de modo inequívoco. En segundo término, la localidad de colecta del ejemplar menciona- 
do, extiende el territorio conocido del género Zygoclistron unos 20 grados geográficos 
más al norte del punto que hasta ahora era considerado su límite septentrional, alcanzan- 
do con este hallazgo dicho territorio una región bien al norte del río Amazonas. 
Finalmente, la región del monte Roraima, de la cual procede el ejemplar en cuestión, 
posee indudable interés zoogeográfico, y su entomofauna es virtualmente desconocida. En 
lo referente a la fauna de acridoideos de dicha región, sólo se ha citado hasta el presente 
una única especie de acridio (Kirby, 1900). 
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El presente trabajo ha sido realizado en su mayor parte en el Departamento de 
Entomología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo. 


Zygoclistron roraimae n. sp. 
(Figs. 1 a 13) 


HOLOTIPO MACHO 


Concuerda perfectamente con los caracteres del género, según su redescripción 
(Carbonell, 1969). Difiere de individuos de su mismo sexo de las especies previamente 
conocidas por su tamaño menor, por la forma del fastigio, que es más agudo y prominen- 
te, con su superficie dorsal algo convexa y casi horizontal, sus bordes laterales casi rectos 
en vista dorsal; por sus ojos relativamente más grandes y prominentes; por la forma del 
pronoto en vista superior (que se ensancha muy poco hacia atrás); y por la forma de sus 
cercos, que son casi rectos, apenas incurvados, en vista dorsal. 


CABEZA Fastigio muy prominente, en vista dorsal sus bordes laterales son casi 
rectos (cóncavos en las otras especies) y se encuentran en el ápice formando un ángulo 
agudo; sus márgenes apenas elevados sobre la superficie dorsal, esta última no es excavada 
como en las otras especies sino convexa en su mayor parte, exceptuando una pequeña 
depresión mediana en su base, en el espacio interocular; el fastigio está separado de la 
parte posterior del vértex por una elevación transversa definida entre los ojos; vértex 
fuertemente convexo en vista lateral; fastigio sólo ligeramente convexo, casi horizontal 
(en declive hacia la frenté en las otras especies); costa frontal bien marcada desde el 
fastigio casi hasta la sutura frontoclipeal, muy próminente en su porción superior entre las 
bases antenales; lateralmente limitada por carenas elevadas que se unen en cresta única 
hacia arriba de la inserción de las antenas (como es habitual en el género); carenas 
parafrontales bien marcadas; ojos relativamente grandes y prominentes; antenas con 
escapo más bien grande, pedicelo pequeño; flagelo algo deprimido, por lo menos en sus 
primeros nueve segmenteos (el resto falta en el ejemplar tipo). 


TORAX. Pronoto rugoso en la prozona, impreso punteado en la metazona; en vista 
dorsal sólo ligeramente más ancho en su parte posterior que en su borde frontal; carena 
mediana bien marcada; tubérculo prosternal grande comprimido, oblicuamente truncado 
en el ápice; en vista lateral, más alto adelante que atrás; meso y metapleuras rugosas; 
fémures anteriores con un lóbulo apical ensanchado en su lado cefálico, normal en su cara 
caudal; fémures posteriores con carena dorsal ligeramente irregular o denticulada; tibia 
posterior con 8 o 9 espinas externas (sin apical) y 11 internas, estas últimas más largas y 
fuertes que las externas: tégmenes y alas normalmente desarrollados. 


ABDOMEN. Epiprocto de forma subrómbica con sus lados curvados; cercos en vista 
dorsal casi rectos, solo ligeramente incurvados, sus ápices ligeramente doblados hacia 
afuera; placa subgenital naviforme, con su extremidad aguzada en vista dorsal. 

Medidas del holotipo (en milímetros): largo del cuerpo, 28,60; largo del tegmen, 
19,70; ancho de la cabeza a la altura de los ojos, 4,75; espacio interocular, 1,10; diámetro 
máximo del ojo, 2,65; diámetro mínimo del ojo, 1,85; largo del pronoto, 5,40; largo de la 
prozona, 2,80; largo de la metazona, 2.60; ancho máximo del pronoto, 4,00; largo del 
fémur posterior, 12,80; largo de la tibia posterior, 11,50. 
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Zygoclistron roraimae n. sp., holotipo 3. 1, vista lateral del insecto; 2, cabeza y pronoto, dorsal; 3, 
cabeza, frontal; 4, meso-metasterno; 5, extremo del abdomen, lateral; 6, ídem, dorsal; 7, complejo 
fálico, lateral, sin el epifalo; 8, ídem, sin membrana ectofálica ni escleritos del lóbulo ventral; 9, 
complejo fálico, dorsal, sin el epifalo; 10, ídem, vista caudal; 11, epifalo, dorsal; 12, ídem, vista 
frontal; 13, ídem, vista lateral. 
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COMPLEJO FALICO (figs. 7 a 13). Concuerda en general con la estructura descripta 
para el género, siendo bastante similar al de las especies ya conocidas. Difiere sin embargo 
de todas eilas, principalmente en la forma de las valvas apicales del pene, y en detalles del 
epifalo. Epifalo en vista dorsal con bordes externos de las placas laterales paralelos en su 
parte anterior, divergentes sólo en su tercio posterior; lophi bien marcados y elevados 
sobre la superficie del puente en vista anterior; ancorae, en vista dorsal, convergen hacia 
adelante sólo ligeramente, sus ápices algo curvados hacia afuera; parte visible de las valvas 
apicales del pene relativamente más cortas que en las demás especies conocidas del género, 
de forma característica (figs. 8 y 9). 


CARACTERES CROMATICOS. En sus colores y dibujo, Z. roraimae no difiere 
marcadamente de las otras especies conocidas del género. La superficie dorsal del cuerpo 
es de un color castaño claro parduzco, que varía en diferentes partes desde SO—5—5° (*) 
hasta OOS—8-8”. Estos colores cubren la mayor parte del fastigio y frente, ojos y bandas 
longitudinales paramedianas en la cabeza, partes superiores del protórax, meso y meta- 
pleuras y abdomen, la totalidad de los tégmenes y las tibias posteriores, la mayor parte de 
las tibias anteriores y medias, las regiones rotulares y carenas látero—externas de los 
fémures posteriores. En las partes inferiores del cuerpo son prevalentes tonos más claros 
(castaño claro, canela); OOS—13—6° cubre las genae y partes del vértex en la cabeza, las 
partes inferiores de los lóbulos laterales del pronoto y manchas irregulares en la prozona 
del disco pronotal, las partes inferiores de meso y metapleuras, la mayor parte de los 
fémures posteriores (exceptuando las partes indicadas arriba), y casi toda la parte ventral 
del insecto. Como en las demás especies del género, las espinas internas de las tibias 
posteriores están teñidas de color pardo negruzco solamente en sus superficies internas 
(mediales); las superficies externas son de un tono más claro (canela). 


HOLOTIPO MACHO 


En la colección del American Museum of Natural History, New York, con las 
siguientes etiquetas: “Mt. Roraima, Brazil, Paulo, alt. 4000, XII-17,1927” “Acc. 29780. 
Tate NO...” “CSC 1426” (número de disección de genitalia). Por las razones expuestas 
más abajo, la localidad típica del insecto es la siguiente: Paulo (Uadaura Parú-ta), estado 
Bolívar, Venezuela, alt. 1200 m, coordenadas geográficas aproximadas: 5° 4 N, 60° 48' 
W. El tipo es el único ejemplar conocido. 


DISCUSION 


Por lo que puede deducirse del examen del holotipo, Zygoclistron roraimae es 
posiblemente la especie conocida de menor tamaño dentro del género. La forma general 
del cuerpo y los caracteres de su genitalia masculina, traducen una relación más estrecha 
con Z. masicum y Z. falconinum que con las restantes especies del género. En la forma del 
pronoto se aproxima a Z. superbum, del cual difiere mucho en su genitalia y en la forma 
de los cercos del macho. El macho de Z. modestum es desconocido, pero de acuerdo con 
las similitudes entre los dos sexos en otras especies, debe ser muy diferente del macho de 
Z. roraimae. 


(*) La notación de los colores se indica de acuerdo al Atlas de los Colores de Villalobos (1942). 
Los datos de coloración se proporcionan solamente como una indicación, puesto que los colores varían 
considerablemente en diferentes individuos de la misma especie, de acuerdo a nuestra experiencia con 


otras especies del género. 
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De acuerdo con la información de que disponemos, la localidad de colecta está 
situada al SW del monte Roraima, 'en territorio venezolano (estado Bolívar). Este '“mon- 
te” es en realidad una alta meseta (2772 m) que desciende bruscamente hacia el lado de la 
cuenca amazónica, y en pendiente más gradual hacia las del Orinoco y Atlántico. 

Aunque la localidad de colecta “Paulo” se especifica en la etiqueta como pertenecien- 
te a Brasil, los datos proporcionados por el American Museum of Natural History sobre la 
expedición Tate de 1927 que recogió el ejemplar (Dr. J.G. Rozen y Mrs. Marjorie 
Favreau, correspondencia personal), indican que esta localidad pertenece actualmente a 
Venezuela. Notas redactadas por Tate durante la expedición, mencionan el pueblo de 
“Paulo” como una de sus etapas, indicando que está compuesto de “dos casas y las ruinas 
de una iglesia”. Un mapa de la región que acompaña a dichas notas, en el que se marca el 
trayecto de la expedición, sitúa a Paulo en la margen derecha del río Cuquenán, 
aproximadamente 10 km directamente al oeste de la localidad venezolana de Arabapó. 
Según la hoja correspondiente a Roraima de la “Carta do Brasil ao Milionésimo” 
(Instituto Brasileiro de Geografía e Estadistica, 1960), que comprende también las 
regiones vecinas de Venezuela y Guyana, esta localidad de Paulo coincide exactamente 
con un pueblo cuyo nombre figura en la carta como Uadaura Parú-ta, que creemos sea el 
nombre indígena del mismo poblado anotado por Tate como Paulo. La altitud indicada 
en la etiqueta es evidentemente en pies, y corresponde a 1200 m. Es posible que esta 
localidad fuera brasileña en 1927, quedando en Venezuela por un tratado de límites 
posterior a este año. Está situada en la cuenca del río Orinoco, aunque muy cerca de la 
división de aguas con la del Amazonas. 

La presente localidad extiende grandemente la distribución conocida del género 
Zygoclistron. De acuerdo con Carbonell (1969:597—598), se estimaba que el territorio 
habitado por este género se extendía desde la costa atlántica hasta el pie de los Andes, 
entre los paralelos 15 y 30 S. La presente localidad mueve el límite septentrional de dicha 
distribución unos 20 grados hacia el norte, es decir 5 ° al norte del ecuador, en la vertiente 
sur del Orinoco. Por los datos conocidos acerca del hábitat de las especies de este género, 
parece improbable que ninguna de ellas habite la selva amazónica. La presencia de esta 
especie en el monte Roraima podría indicar, o bien una distribución discontinua, o de 
otra manera una conexión en forma de arco entre ella y el territorio señalado para las 
otras especies, sobre regiones de mediana altitud en la vertiente oriental de los Andes y el 
sur de Colombia y Venezuela. En estas regiones, de ser cierta la última tesis, existirían 
otras especies del género no detectadas todavía. 
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